
presidente de Cabo verde 



22 de marzo de 2001 - presente 



Primer Ministro de Cabo Verde 



8dejuliodel975-4de 
abril de 1991 



Datos personales 



29 de abril de 1934, 76 anos 
Cabo Verde, Foeo 



presidente de Liberia 
Ellen Johnson-Sirleaf 



Actualmente en el cargo 



Datos personales 



9 deoctubrede 1938(72 an 
IVIonrovia, Liberia 



artido de la Unidad 



presidente de Nigeria 
Goodluck Jonathan 



Interino: y ae reorero ae 
2010 - 5 de mayo de 2010 



Umaru Yar'Adi 



Datos personales 



Ogbia, Nigerjj 



=>artido Democratico Popular 



=»atience Faka Jonathan 



Adelcia Barreto Pires 




anet Museveni 



Politico V escritor 




25 de diciembre de 1948, 62 anos 
Fufan, Chuuk, Micronesia 



Ocupacion 

empresario, politici 



